 Improvizatii criminale in spitale Cazul tinerei omorate de lift la ''Marie Curie'', inchis prin prescrierea faptelor Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Stiri justitie Improvizatii criminale in spitale Cazul tinerei omorate de lift la "Marie Curie", inchis prin prescrierea faptelor Marti, 17 Noiembrie 2020, ora 00:01 5050 citiri Tagedia de la Spitalul Judetean Piatra Neamt a readus in discutie improvizatiile din spitale care duc la tragedii In iunie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta finala in cazul unei tinere moarte in 2007, in Spitalul "Marie Curie" din Capitala Electricianul considerat vinovat de tragedie a scapat de pedeapsa dupa ce faptele s-au prescris Totusi, a fost obligat sa achite daune morale familiei victimei 8 martie 2007 Tudorita Chirita (16 ani), mama a unei fetite de un an si trei luni, se afla internata in Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitala, impreuna cu fiica sa Tudorita a vrut sa ia liftul de la etajul unu si sa urce la etajul sase in momentul in care a fost prinsa intre usile ascensorului Practic, in momentul in care tanara, care astepta un al doilea copil, fiind insarcinata in sase luni, a intrat in lift, usile exterioare s-au inchis, dar usile de la interior au ramas blocate Cand liftul a inceput sa urce tanara a fost pur si simplu zdrobita In urma incidentului a fost deschisa o ancheta care avea sa scoata la iveala ca spitalul avea contract de intretinere a lifturilor cu firma Emac Impex SRL Verificarile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) aveau sa scoata la iveala ca liftul are autorizatie de functionare eliberata de ISCIR, data urmatoarei revizii fiind martie 2008 Ads De asemenea, verificarile au mai aratat ca, cu doar doua zile inainte de producerea tragediei, firma l-a desemnat pe Cristian Borsariu sa realizeze lucrari de verificare si revizie tehnica a lifturilor de la Marie Curie Inainte de Borsariu, in perioada 22 februarie 2007 - 5 martie 2007, de lucrarile de intretinere s-a ocupat un alt tehnician din cadrul firmei Niciunul dintre cei doi electricieni nu au fost, insa, examinati si declarati "admisi" conform procedurii de autorizare a agentilor economici, cum prevede legea In plus, ISCIR a mai constatat ca exista registru de evidenta a supravegherii ascensorului, insa acest registru nu a mai fost completat de un an si jumatate, inspectorii aflandu-se in imposibilitatea de a verifica cand au fost ultimele deranjamente si lucrari efectuate la lift Concluzia expertilor: electricianul a "suntat" un circuit In urma anchetei, expertii ISCIR, ale caror marturii si concluzii au cantarit greu in dosar, au stabilit ca "nefunctionarea circuitului electric de securitate de confirmare a inchiderii usilor ascensorului a constituit cauza producerii accidentului, iar aceasta s-a datorat existentei unui "sunt" pe circuitul de siguranta, fiind exclusa blocarea mecanica a unui contact electric din circuitul de siguranta, deoarece, in urma verificarilor efectuate, s-a constatat o functionare normala a acestora" Ads Expertii ISCIR au mai sustinut ca liftul a plecat cu usile deschise, din cauza existentei unui "sunt", iar daca acest "sunt" nu ar fi existat, accidentul nu s-ar fi produs Marturia liftierei, dupa 9 ani de ancheta Angajatul firmei care se ocupa de intretinerea lifturilor de la "Marie Curie" a negat in permanenta "suntul" de care l-au acuzat inspectorii ISCIR La dosar a cantarit, insa, greu si marturia liftierei din ziua respectiva, care a declarat ca inainte cu aproximativ 10 minute de producerea accidentului a fost intrebata de electrician cum poate ajunge la usile de la etajul 1 ale liftului nr 5 deoarece are o problema cu acest lift, in sensul ca "ii da usa deschisa" Liftiera a dat aceasta declaratie abia la noua ani de la producerea tragediei Femeia le-a spus judecatorilor ca i-a povestit intamplarea unui coleg, la momentul producerii accidentului, dar nu le-a spus-o politistilor, considerand ca intamplarea este irelevanta pentru ancheta Ulterior, dupa noua ani, reintalnidu-se cu colegul sau si discutand despre ancheta, liftiera, pensionata intre timp, si-a dat seama ca marturia ei ar putea cantari in ancheta Ads Barbatul responsabilului de intretinerea lifturilor a fost supus si testului cu detectorul de minciuni, ocazie cu care a fost intrebat daca a demontat un "sunt" din panoul de comanda al liftului si daca a intrat in camera masinilor lifturilor pentru a interveni in vreun fel la sistemul electric al liftului In ambele cazuri raspunsul a fost "Nu", dar testul poligraf a aratat ca raspunsurile au provocat modificari specifice comportamentului simulat Faptele s-au prescris Electricianul obligat sa achite daune morale In urma anchetei, Cristian Borsariu a fost trimis in judecata pentru omor Prima faza a procesului s-a judecat la Tribunalul Bucuresti, unde a fost schimbata incadrarea juridica a faptei din omor, in ucidere din culpa In urma schimbarii incadrarii juridice, judecatorul a constatat ca faptele s-au prescris Astfel, procesul penal a incetat fata de electricianul acuzat ca a realizat improvizatia care a dus la moartea tinerei Prin aceeasi sentinta, electricianul a fost obligat sa le achite sotului si fiicei victimei daune morale de 45 000 de euro (15 000 pentru sot si 30 000 pentru fiica) Ads Sentinta a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au mentinut decizia referitoare la incetarea procesului prin prescrierea faptelor, dar au majorat daunele morale Astfel, electricianul a fost obligat sa le achite sotului si fiicei victimei daune morale in valoare de 65 000 de euro, majorand cu 20 000 de euro daunele morale acordate fiicei victimei Pentru plata daunelor morale, a fost instituit sechestru pe o treime din venitul lunar al electricianului gasit vinovat de tagedia care a avut loc in urma cu 13 ani Incendiul de la Neamt Cum a lovit tragedia un sistem bolnav, subfinantat 30 de ani si intins la maxim de pandemia COVID Marturia emotionanta a sotiei medicului Denciu, eroul de la Piatra Neamt: "Tati e plecat intr-o garda mai lunga" Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Caz de infecție cu malarie la Constanţa Pacientul, transferat la un spital din Bucureşti Un navigator revenit recent în ţară a fost diagnosticat cu malarie la Constanţa, fiind apoi transferat la Bucureşti pentru tratament de specialitate Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Oana Pellea, după o vizită la Cimitirul Bellu: „Niciodată nu am văzut asemenea dezastru” Actriţa Oana Pellea se declară dezamăgită după o vizită la Cimitirul Bellu Ortodox, înscris în Lista monumentelor istorice, afirmând că acesta arată ca un loc părăsit şi că # Bucuresti , # Marie Curie , # spital , # tanara , # ucisa , # lift , # tudorita chirita Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii mikixxx Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 3 De unde prescriere pentru omor Vezi tot florescujohn Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 3 Ce e porcaria asta cu prescrierea faptelor Odata incepe urmarirea penala sau procedura judiciara nu ar trebui sa se prescrie Prescrierea intra in Vezi tot Vezi toate comentariile (4) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I Adevarul ro Francezul stabilit in Romania care a realizat primul Logan electric: "Mi-am vandut apartamentul ca sa incep afacerea" Ads Top stiri din Actualitate Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilui de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Varianta Omicron se răspândește mai repede Verdictul OMS în privința vaccinurilor Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 